ZBIGNIEW 


BOROWIEC 


MGR INŻYNIER ELEKTROMECHANIK 


zmarł tragicznie dnia 3 marca 1983 r., w czasie wykonywania obowiązków służbowych w Iraku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim do grobowca rodzinnego nastąpi 
we wtorek 15 marca 1983 r. o godz. 11.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w najgłębszym bólu 


i żałobie: 


ŻONA, SYN, SYNOWA, WNUCZEK, BRACIA I RODZINA 


Nabożeżstwo zalobne 


odprawione zostanie w sobote dnia 12 marca br. o godz. 8.30 w kosciele paraf. SS. Norbertanek 


na Salwatorze. 


